Mamparas para baño fabricadas de 
piedras naturales 


El uso de piedras naturales en las mamparas para baño son una 
opción sofisticada, original y duradera para quienes necesitan una 
solución de alta calidad para su baño. Estas mamparas para baño se 
fabrican usando piedras naturales como el mármol, granito y otros 
tipos de piedra, que son elegidos por su belleza y resistencia. 


Una de las principales ventajas de las mamparas para baño hechas 
con piedras naturales es que son muy fáciles de limpiar y mantener. 
Además, gracias a su diseño atemporal y la variedad de tonalidades 
disponibles, se adaptan fácilmente a cualquier estilo de baño. 


Las mamparas para baño se destacan por su instalación sencilla, lo 
que reduce el tiempo y los costos de la obra. Además, al tratarse de 
materiales naturales que no emiten sustancias tóxicas al ambiente, 
lo que las convierte en una opción amigable con el medio ambiente. 
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¿Qué son las mamparas para baño? 


Las mamparas para baño son elementos ideales para dividir el 
espacio de la ducha o bañera del resto del baño. Están fijadas a la 
pared y crean una separación visual y física entre la zona de baño y el 
resto del cuarto de baño. 


Las mamparas para baño pueden tener distintos diseños y formatos, 
como por ejemplo correderas, abatibles o fijas. Además, suelen 
incorporar diferentes acabados y elementos decorativos para 
adaptarse al estilo del baño y mejorar su estética. 


Las mamparas para baño son una alternativa a las cortinas de baño, 
y presentan varias ventajas, como una mayor facilidad de limpieza, 
una mayor durabilidad y una mayor estanqueidad, lo que evita que 
el agua salpique fuera de la zona de baño y moje el suelo o los 
muebles del baño. 


